SONY XS-L1236/L1036/L836/L1246/L1046 

t-c-ji/xe-jua^.*-?- Param* ro S *™eie/smaii" 

Thiele/Small parameters Thiele/Small#K 
Parametres de Thiele-Small 





XS-L1236 


XS-L1036 


XS-L836 


XS-L1246 


XS-L1046 


■i "J H—tfyX , Impedance , 
Impedance , Impedancia , 

[fflf/L 


4£2 


4Q 


4£2 


AO. 


in 


d (mm) 


260 


210 


165 


260 


210 


d (inch) 


10.3 


8.3 


6.5 


10.3 


8.3 


Rdc (£2) 


3.3 


2.8 


3.6 


3.2 


2.8 


Fs (Hz) 


25.6 


25.4 


33.85 


26.1 


26.8 


Qts 


0.36 


0.33 


0.45 


0.37 


0.36 


Qes 


0.39 


0.35 


0.48 


0.40 


0.39 


Qms 


5.18 


4.69 


7.26 


5.11 


4.96 


Vas (Lit.) 


66.1 


51.6 


14.9 


56.3 


47.7 


Vas (Cu.ft) 


3.67 


1.75 


0.61 


3.67 


1.75 


Mms (g) 


226.0 


130.7 


95.6 


253.4 


129.2 


Lvc (mH) 


1.2 


1.2 


1.3 


1.3 


1.2 


Xmax (mm) 


5 


4.3 


5.3 


5 


4.3 j 


Xmax (inch) 


0.2 


0.17 


0.21 


0.2 


0.17 


BL (Tm) 


17.5 


13.0 


12.4 


18.4 


12.6 


Enclosure vol. (Net) 
Vol. du boitier (net) 
Vol. del alojamiento (neto) 

mmmm (it) 


28 Lit. (1.0 cu.ft) 


20 Lit. (0.7 cu.ft) 


15 Lit. (0.5 cuit) 


28 Lit. (1.0 cu.ft) 


20 Lit. (0.7 cuit) 



jUSS/Kyi?^. : ~J — Alojamiento recomendado: Sellado 
Recommended Enclosure: Sealed type fftSffifi : JffiflS 
Boitier recommande: de type scelle 
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SONY XS-L1236/L1036/L836/L1246/L1046 

Thiele/Small-Parameter Parametros "Thiele/SmaM" napd|jcTpoi Thiele/Small 
Thiele/Small-parametrar Parametri "Thiele/SmaM" Thiele/Small napawieTpbi 
Thiele/Small parameters Thiele/Small parametry 





XS-L1236 


XS-L1036 


XS-L836 


XS-L1246 


XS-L1046 


Impedanz , Impedans , 
Impedantie , Impedancia , 
Impedenza , Impedancja , 
AvTLOTaor] , ConpoTMB/ieHne 


AO. 


4Q. 


4£2 


AO. 


4£2 


d (mm) 


260 


210 


165 


260 


210 


d finch) 


10.3 


8.3 


6.5 


10.3 


8.3 


Rdc (Q.) 


3.3 


2.8 


3.6 


3.2 


2.8 


Fs (Hz) 


25.6 


25.4 


33.85 


26.1 


26.8 


Qts 


0.36 


0.33 


0.45 


0.37 


0.36 


Qes 


0.39 


0.35 


0.48 


0.40 


0.39 


Qms 


5.18 


4.69 


7.26 


5.11 


4.96 


Vas (Lit.) 


66.1 


51.6 


14.9 


56.3 


47.7 


Vas (Cu.ft) 


3.67 


1.75 


0.61 


3.67 


1.75 


Mms (g) 


226.0 


130.7 


95.6 


253.4 


129.2 


Lvc (mH) 


1.2 


1.2 


1.3 


1.3 


1.2 


Xmax (mm) 


5 


4.3 


5.3 


5 


4.3 


Xmax (inch) 


0.2 


0.17 


0.21 


0.2 


0.17 


BL (Tm) 


17.5 


13.0 


12.4 


18.4 


12.6 


Gehausevol. (netto) 
Ladvolym (net) 
Inhoud behuizing (netto) 
Vol. da caixa (Iiquido) 
Volume del contenitore (netto) 
Pojemnosc obudowy (netto) 
'OyKoc; Kacrac; (KaB.) 
06"beM Kawepbi (Heiro) 


28 Lit. (1.0 cuit) 


20 Lit. (0.7 cu.ft) 


15 Lit. (0.5 cuit) 


28 Lit. (1.0 cuit) 


20 Lit. (0.7 cu.ft) 



Empfohlenes Gehause: Abgeschirmt Tipo di contenitore consigliato: A tenuta 

Rekommenderad lada: Forseglad typ (sealed) Zalecana obudowa: Typ zamkniety 

Aanbevolen behuizing: Gesloten Zuvicrrapevn KCioa: KAeiotou Tiinou 

Tipo de caixa recomendada: Selada PeKOMeHAyeMaa Kanjepa: H3onupoBaHHOro Tuna 



